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Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning. Nieuwe Markt 1, vervangen 
kozijn 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken 
voor het project: 

Nieuwe Markt 1 - voor het vervangen van een aluminium kozijn voor een houten kozijn in de voorgevel 
, ingetrokken op 23 mei 2016. 

Tegen de intrekking van een aanvraag om een omgevingsvergunning kan geen bezwaarschrift worden 
ingediend. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Fysieke Leefomgeving, bereikbaar via 
telefoonnummer 14038 (vraag naar de sectie Bouw- en Milieutoezicht). 
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